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JAROSŁAW crzmaa SLAS 


Inżynier, 


przeżywszy lat 43, po krótkich a ciężkich cierpieniach, 
opatrzony Swiętymi Sakramentami, zakończył życie w Krakowie 
dnia 12. Stycznia 1903 r. 


Stroskana żona wraz z dziećmi i rodziną zaprasza Krewnych, Przyjaciół 1 Znajomych na obrzęd 
pogrzebowy, który się odbędzie we Srodę dnia 14. Stycznia 1903 r. o godzinie 3-ej po południu 
z krypty XX. Pijarów, wprost na Cmentarz. 
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odbędzie się we Czwartek dnia 15. Stycznia b. r. o godzinie 9. rano w kościele OO. Reformatów. 


Zakład pogrzebowy „Pompes funébres* A. Szafrańskiego w Krakowie. 


